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Qi [40 marks] 


Find Thevenin’s equivalent circuit between ab terminals: 
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Q2 [20 marks] 


Apply source transformation to find V 0 and i 0 


•o 60 


AAA /V 


12 V 



3i2 


+ 

i 


O 



2 A 


Q3 [40 marks] 


Find the maximum power that can be delivered to Rl. 



